Төвлөрсөн хогын цэгт 


53 удаа түрж булшилсан. 
Тухайн жилийн ялган ангилж авсан түүхий эдээ преслэн гаргасанаас: 


Хуванцар: 11,390 кг 
Шил- 990 кг Төмөр» 1,000 кг 
Лааз. 3,100 кг Цаас- 1,100 кг 


Гялгар уут- 200 г Бөглөө- 530г 


НИЙТ ДАХИВАР БҮТЭЭГДХҮҮН 


төмөр, 1000; байгар уут, 200,15 


ДАЛАНЗАДГАД ХОТЫН Ё7ҮМ УЛ ҮЛ ЛУУ: 


хуванцар, 11180; 
67% 


